LUDWIK 


architekt 


urodz. w 1882 roku w Przecławiu, zmarł nagle, opatrzony św. Sakramentami 
| dnia 19 sierpnia 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy drogich zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 23 b. m. o godz. 11 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowiekim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca, na które-to smutne obrzędy 
| zapraszają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona, bratanice, bratankowie i rodzina. 


Zekład pogrzebowy „CONGORDIA" | 
JANA WOLNEGO Drekarnia Zwięzkowa, Kraków, uł. Mikołajska 13 
Mraków. ml. Szczepański L. 3 — Telefon 5585-67 
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